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Orhan ORUCU - Elektrik Muhendisi 



Girig 



Ulkemizde genelde universite egitimi, ozelde ise Elektrik, Elektronik, 
Bilgisayar muhendisligi egitimi ekonominin geii^iminden universite 
idaresine, gene! devlet politikalarindan egitim politikalarina pek gok 
sorunia birlikte geli§nni§, §ekillennni§tir. Odamizin kurulu§unun 50. yili 
olan 2004 yilinda Elektrik, Elektronik, Bilgisayar muhendisligi egitiminin 
fotografini gekmek istedik. Bunu yaparken nerelerden nasil geldigimizi 
de ozetlemek gerekiyordu. 

Elektrik, Elektronik Muhendisligi Tarihi 

Turkiye'de muhendislik ve egitimine ili§kin bilgiler bilindigi uzere iTU'nun 
nuvesini olu§turan ve askeri muhendis yeti§tirmeyi hedefleyen ve 1773 
yilinda kurulan Muhendishane-i Bahr-i Humayun (imparatorluk Deniz Mu- 
hendislik Okulu) ile ba§lamaktadir. 1770 yilinda Osmanli Donanmasinin 
Qe§me'de yok edilmesi bu egitim kurumunun ba§langici olmu§tur. Oku- 
lun kurucusu bir Macar soylusu olan Baron de Tott'dur. Okulun kurulu§ 
tarihi JTU gibi Deniz Harp Okulu'nun da kurulu§ tarihi olarak kabul edilir. 
1795 yilinda agilan Muhendishane-i Berr-i Humayun (imparatorluk Kara 
Muhendislik Okulu) Muhendishane-i Bahr-i Humayun'un geni§letilmesi 
ile olu§mu§tu ve egitim suresi 4 yildi. 




1839 yilinda bayindirlik hizmetle- 
rini yurutmek uzere Nafia Nezareti 
kuruldu. Bu nezaretin devletin 
bayindirlik i§leriyle ilgilenmeye 
ba§lamasiyla ortaya gikan muhen- 
dis ihtiyacini kar§ilayabilmek igin 
1 867 yilinda Mulkiye Muhendisi ve 
Islah-i Sanayi Mektebi adiylayilda 
otuz muhendis yeti§tiren bir okul 
agilmi§tir. Bu okulun kagyil ogretim 
yaptigi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte, bu okulun devami sayilan 
ve 1874 yilinda agilan Muhendis-i 
Mulkiye Mektebi agilmi§, okulun 
adi 1 875 yilinda Turuk-u ve Muabir 
Muhendis Mektebi olarak degi§ti- 
rilmi§tir. Dort yil olan okulun egitim 
suresi sonunda yapilacak sinavda 
ba§arili olanlara "doktor" ve bu si- 
navi ba§aramayanlara "konduktor" 
diplomasi verilmi§tir. 

Sivil hizmetler igin muhendis ihti- 
yacini kar§ilamak uzere 1 883 Hen- 
dese-i Mulkiye Mektebi agilmi§tir. 
Ba§langigta Fransizlarin "Fonts et 
Chaussees" okulu ornek alinarak 
egitimini surduren okul, daha 
sonra Alman ekolunu ornek alarak 
egitimine devam etmi§tir. 

Sivil bir okulun askeri yonetimden 
ayrilmasi gerekliligi goru§u uzerine 
1 909 yilinda Nafia Nezaretine bagli 
olarak Muhendis Mekteb-i Ali'si adi 
alan okul egitimine Yuksek Mu- 
hendis Mektebi agilincaya kadar 
devam etmi§tir. Okul Hendese-i 
Mulkiye Doneminde (1788-1909) 
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239, Muhendis Mekteb-i Ali'si do- 
neminde (1910-1928) toplam 237 
mezun vermi^tir. 

Cumhuriyetin kurulmasiyla birlikte 
ulkenin muhendis ihtiyacini kar§i- 
layabilmek igin ge§itli gali^malar 
ba§latilnni§ 1926 yilinda ba§layan 
gali^malar 24 Mayis 1 928 tarihinde 
kabul edilen 1 275 Sayili 8 madde- 
lik bir Yuksek Muhendis Mektebi 
Kanunu ile Muhendis Mekteb-i 
Ali'si Yuksek Muhendis Mektebine 
donu§turulnnu§tur. Nafia Nezareti- 
ne bagli tuzel ki§ilige haiz ve katma 
butgeli bir yapi kurulnnu§tur. 

Cumhuriyet sonrasi, 1926 yilin- 
da Istanbul Darulfunun'u Fen 
Fakultesine bagli olarak kurulan 
Makina-Elektrik Enstitusunde 
ba§layan Makina-Elektrik muhen- 
disligi egitimi sadece bu yerde 
devam etmi^tir. Bu kurum 4 yilda 
Makina-Elektrik Muhendisi unvanli 
mezunlar vermi^tir. Sonradan bu 
mezunlara Yuksek Muhendis un- 
vani verilmi^tir. 

31 .5.1 933 tarihinde gikanlan 2252 
sayili kanun ile Darulfunun turn 
kadro ve kurumlari ile lagvedilnni§- 
tir. Darulfunun kapatilmagerekgesi, 
universitenin geng Cumhuriyet'in 
atilimlarina ayak uyduramamasi ve 
katki koyamamasidir. Ayni kanun 
Maarif Vekaletini Istanbul Univer- 
sitesi adi ile bir yuksek ogretim 
kurmasi konusundayetkilendirnni§, 
Yuksek Muhendis Mektebini bu 
universitenin bunyesine alinmasi 
meselesi konusunda Bakanlar 
Kurulunu yetkilendirnni§tir. 

Yuksek Muhendis Mektebi'nin Is- 
tanbul Universitesi'nin birfakultesi 
haline getirilmesi du§unulnnu§ ve 
hatta Fen Fakultesi'ne bagli Ma- 
kina ve Elektrik Enstitusu "Elektro 
Mekanik §ubesi" adiyla Yuksek 
Muhendis Mektebi' ne alinnni§tir. 
Fakat Yuksek Muhendis Mektebi' 
nin Istanbul Universitesine baglan- 
masi uygulannnanni§tir. Faaliyetini 
ayn bir tuzel ki§ilik olarak surdur- 
nnu§tur. 1930 yili giri§liler 1934 
yilinda Istanbul Universitesinden 
mezun olmu^lardir. 1931 yilinda gi- 



renlere Yuksek Muhendis Mektebi 
5 yil okuma zorunlulugu getirmi§ 
ve okuyanlar 1 936 yilinda Elektro- 
mekanik Yuksek Muhendisi olarak 
mezun olmu§lardir. 1 937'de mezun 
sayisi 18, 1938'de mezun sayisi 7, 
1939'daki mezun sayisi 6'dir. 

PTT idaresinin teknik eleman 
ihtiyacini kar§ilamak uzere Istan- 
bul'da kurulan PTT Mekteb-i Ali'si 
kurumun ihtiyacini kar§ilami§sa 
da Yuksek Muhendis Mektebinde 
1935 yilin da Muhabere §ubesi 
kurulmu§ 1937 yilinda Elektro- 
mekanik §ubesinin elektrik kismi 
ile muhabere §ubesi birle§tirilerek 
Elektrik-Muhabere §ubesi olu§tu- 
rulmu§tur. 1 938 yilinda Elektrik-Mu- 
habere §ubesi Elektrik §ubesi adini 
almi§tir. Bu geli§melersonucunda 
1940 yilinda 7 elektromekanik 
yuksek muhendisi 6 elektrik yuk- 
sek muhendisi, 1 941 yilinda ise 1 1 
elektromekanik yuksek muhendi- 
si 11 elektrik yuksek muhendisi 
mezun olmu§tur. Bundan sonraki 
yillarda artik elektromekanik yuk- 
sek muhendisi unvanli mezun 
verilmemi§tir. 1944 yilinda ise 4, 
1945 yilinda ise 8 elektrik yuk- 
sek muhendisi mezun olmu§tur. 
1946'dan itibaren mezunlar Zayif 
Akim ve Kuvvetii Akim mezunu 
olarak adlandinlmi§lardir. 

Daha onceleri kendi ogretim ele- 
manlari tarafindan segilen mudur- 
lerle idare edilen Yuksek Muhendis 
Mektebinin, 1936 yilinda gikanlan 
"Konya Ovasi Sulama Idaresi ile 
Yuksek Muhendis Mektebi ve An- 
kara Yuksek Ziraat Enstitisu'nun 
Muvazene-i Umumiye Alinmasina 
Dair" Kanun ile tuzel ki§iligi kaldi- 
nlmi§tir. 

22.9.1941 yilinda gikanlan 4121 
sayili kanun ile adi Yuksek Mu- 
hendis Okulu olarak degi§tirilen 
Yuksek Muhendis Mektebi, Nafia 
Bakanligmdan almarak, Maarif 
Bakanligina baglanmi§tir. 

1942-43 Ogretim yilinda var olan 
Elektro Mekanik §ubesi, Elektrik ve 
Makina §ubeleri olarak orgutlenen 
okulda, ayrica "Ugak Muhendisli- 



gi" ve " Deniz ln§aat Muhendisligi" 
§ubeleri de agilmi§tir. 

20.7.1944 yilinda gikanlan 4619 
sayili kanunia Yuksek Muhendis 
Okulu, tum hak ve vecibeleriyle 
birlikte "Istanbul Teknik Universi- 
tesi" olarak te§kilatlandirilmi§tir. 
Universite ug fakulte olarak kurul- 
mu§, Elektrik Fakultesi ilk kurulan 
fakultelerden biri olmu§tur. iTU'nun 
kurulmasi ve devami Orta Avrupa 
ve Almanya ekoludur diyebiliriz. 

Benzer bir geli§mede, 1 91 1 yilinda 
"Fen Memuru" (Konduktor) ge- 
reksinmesini kar§ilamak amaciyla 
Konduktor Mekteb-i Ali'si adiyla bir 
okul kurulmu§tur. Egitim Fransiz 
Ecole de Conductor'un programi- 
ni ornek alan okul 1 922 yilinda adi 
Nafia Fen Mektebi olarak degi§tiril- 
mi§tir. 1 925 yilinda egitim suresi iki 
yildan ikibuguk yila gikanlan okul 
1937 yilinda Milli Egitim Bakanli- 
gina baglanarak tekrar yapilandi- 
rilmi§. Teknik Okul ismi verilmi§ ve 
ln§aat, Makina §ubeleri agilmi§tir. 
1943 Yilinda Yildiz Teknik Okulu 
olarak tekrar yapilandirilan okul, 
dort yillik egitim veren bir yuksek 
ogretim kurumu haline getirilmi§tir. 
Ilk Elektrik Muhendisleri 1 946 yilin- 
da mezun olmu§lardir. 1958-1959 
ogretim yilinda okul bunyesinde 
5 yil sureli ve geceleri ogretim 
yaparak muhendis yeti§tiren Ak- 
§am Teknik Okulu agilmi§tir. Yildiz 
Teknik Okulu 1969 Yilinda Devlet 
Muhendislik Mimarlik Akademisi, 
1982 yilinda Yildiz Universitesi, 
1992 yilinda da Yildiz Teknik 
Universitesi adini almi§tir. Yildiz'in 
diger okullardan onemli ve tek 
farki Sanat Enstitusu Mezunlanni 
Tekniker ve Yuksek Teknikerleri 
bir kontenjan dahilinde kabul et- 
mesi ve muhendis olarak mezun 
etmesidir. Gunumuzde olmayan 
bu ozelligi ulkemiz igin onemli bir 
kayip ve eksikliktir. 

1863 yilinda Amerikali bir misyo- 
ner tarafindan Istanbul' da kurulan 
Robert Kolej ABD di§inda agilan ilk 
yuksek okul konumundadir. 1912 
yilinda muhendislik okulu ln§aat, 
Makine ve Elektrik muhendislikleri 
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lisansi verilecek §ekilde kurulnnu§- 
tur. Turkiye'de ilk Elektrik Muhen- 
disi 1925 yilinda mezun olmu^tur. 
Bu kurumdan 1926'da2, 1927'de 
4, 1928'de 3, 1930'da 11 Elektrik 
Muhendisi mezun olmu^tur. 1973 
yilinda Bogazigi Universitesi adini 
alincaya kadar Robert Kolej'den 
314 Elektrik Muhendisi mezun 
olmu§tur. 

Koklu gegmi§e dayanan universi- 
telerle ilgili bolumu tamamlarken 
geng cumhuriyetin egitim gabala- 
rinin altini gizmek bir vefa ve saygi 
borcudur. Turlu yokluklar igindeki 
geng cumhuriyet kit kaynaklarinda 
egitim igin kisinti yapmami§ yuk- 
sek egitim igin yurt di§ina ogrenci 
gondermi§tir. 700 ki§ilik bir gurup 
1925'lerden itibaren Avrupa'ya 
gonderildigi gibi Amerika'ya 
gonderilenler de vardir. Genellikle 
yurt di§ina egitim igin gidenlerin 
tamamina yakini ulkeye donmu§- 
lerdir. Sava§ yillarinda bile ara ve- 
rilmemi§, ogrenci gonderilmesine 
devam edilmi§tir. Oyle ki ogrenciler 
lisans, master ve doktora tezlerini 
cephelere giden hocalarini cep- 
helerde bularak vermi§lerdir. Nazi 
Almanya'sindan Hitler zulmunden 
kagarak ulkemize gelen ve ulke- 
mizin sahip giktigi oldukga onemli 
sayida Alman ogretim elemani 
diger alanlarda oldugu gibi bizim 
alanimizda da katki koymu§lardir. 

1950 yili ve sonrasinda ortaya gi- 
kan teknokrat kadro yeti§tirebilmek 
igin segilen Amerikan universite 
modeli ile bolge universitelerinin 
kurulmasi hedeflenmi§tir, 20 Ma- 
yis 1955 yilinda gikarilan kanun 
ile Karadeniz Teknik Universitesi 
kurulmu§tur. Ulkemizin en eski 
dorduncu universitesi olan KTU'de 
1963 yilinda 336 sayili yasa ile 4 
fakulte kurulmu§tur. Makina-Elekt- 
rik Fakultesi bunlardan biridir. Ka- 
radeniz Teknik Universitesi Elektrik 
Muhendisligi Bolumu 1969 yilinda 
ogretime ba§lami§tir. 1982 yilinda 
2547 sayili yasa ile Muhendislik 
Mimarlik Fakultesi kurulmu§ ve 
bolum Elektrik, Elektronik Muhen- 
disligi adini almi§tir. 



20 Mayis 1955 tarihinde 6595 
sayili yasa ile kurulan Ege Univer- 
sitesinde 1 968 yilinda Muhendislik 
Fakultesi kurulmu§sa da Elektrik- 
Elektronik Muhendisligi egitimine 
ancak 1994 yilinda ba§lanilmi§tir. 

Orta Dogu ileri Teknoloji Enstitusu 
adi ile 15 Kasim 1956 da kurulan 
ODTU, 1 959 yilinda gikanlan 7307 
sayili kanun ile bugunku statusune 
kavu§mu§tur. Elektrik-Elektronik 
Bolumu §lm hluium 1958 yilinda 
25 ogrenci, 2 ogretim uyesi ile 
egitime ba§lami§tir. ilk mezun- 
larini 1962 yilinda veren elektrik 
bolumunun ilk mezunlarmdan 
olan sevgili hocamiz Prof. Dr. Na- 
zif Tepedelenlioglu'nu bu vesile ile 
saygiyla aniyoruz. 

Odamizin kuruldugu 1954 yilinda 
ulkemizdeki elektrik muhendisleri 
sayisi §oyledir. 

1 91 4 yih-l ; 1 91 9 yili- 2; 1 924 yili-1 0; 
1929yili-32; 1934yili-67; 1939yili- 
1 27; 1 944 yili- 245; 1 949 yili- 41 4; 
1954yili-709. 

Yine Odamizin kuruldugu 1954 
yilinda Elektrik, Elektronik Muhen- 
disligi egitimi veren Okullar 

Istanbul Teknik Universitesi (Kuv- 
vetli Akim- Zayif Akim Kollari), 
Yildiz Teknik Okulu, Robert Kolej 
larak 3 tanedir. 

1 960'li yillarin ortalarindan itibaren 
ozel yuksek ogretim kurumlarinin 
kurulmasi ile artan elektrik muhen- 
disligi veren kurum sayisi bunlarin 
1971 yilinda ge§itli akademilere 
baglanmasi ile kalicila§mi§tir. 
1971-1981 doneminde agilan 10 
yeni universite ile yayginla§an 
elektrik muhendisligi egitimi 1982 
yilinda akademilerin birle§tirilerek 
ge§itli universitelerin agilmasiyla 
EEM ve BM Egitimi veren kurumlar 
§unlar olmu§tur. 

iTU Elektrik Fakultesi; JTU Magka 
Elektrik Fakultesi; ODTU Elektrik- 
Elektronik Muh. Bolumu; ODTU 
Gaziantep Elektrik Bolumu; Bo- 
gazigi Univ. Elektrik Bolumu; Ka- 
radeniz Tek. Univ. Elektrik Bolumu; 
Hacettepe Univ. Elektrik Bolumu; 



Bursa Univ. Elektrik Fakultesi; 
Istanbul DMMA Yildiz Elektrik Fa- 
kultesi; Istanbul DMMA Vatan 
Elektrik Fakultesi; Ankara DMMA 
Elektrik Fakultesi; Eski§ehir DMMA 
Elektrik Fakultesi; Elazig DMMA 
Elektrik Bolumu; Kayseri DMMA 
Elektrik Bolumu; Kocaeli DMMA 
Elektrik Bolumu; Sakarya DMMA 
Elektrik Bolumu; ODTU Bilgisayar 
Bolumu; Hacettepe Univ. Bilgisa- 
yar Bolumu. 

Yukarida siralanan kurumlarm 
tamamina 1981-82 ders yilinda 
alman ogrenci sayisi 700 kadardir 
ve bu, Turkiye igin kuguk bir sayidir 
1981 yilinda gikanlan Yuksek Og- 
retim Kanunu ile, ulkemizdeki tum 
yuksek ogretim kurumlari, Yuksek 
Ogretim Kurulu (YOK) gatisi altinda 
toplanmi§, akademiler universite- 
lere donu§turulmu§tur. 1982-83 
ders yilinda universitelere alman 
ogrenci sayilan, YOK karan ile gok 
artinlmami§, 1 983-84 ogretim yilin- 
dan itibaren de ogrenci ve ogretim 
uyeleri sayilan ile ilgili istatistikler 
duzenii olarak yayinlanmi§tir. 

2004-2005 Ogretim yilinda 36'si 
devlet, 14'u vakif universiteleri 
olmak uzere 60 universitede 76 
farkli statude Elektrik, Elektronik 
Muhendisligi egitimi surmektedir. 
2004-2005 yili kontenjani 3.577 
olup okuyan toplam ogrenci sayisi 
18.820 dir (bu sayinin 2.014 u kiz, 
1 6.806 SI erkektir) . 1 8 devlet ve 1 1 
vakif universitesinde Elektrik, Elekt- 
ronik Muhendisligi bolumu yoktur. 
Toplam universite sayisi 53 devlet, 
25 vakif olmak uzere 78'dir. 

OSYM kayitlari esas almdigmda 
1983 yilmdan 2002 yilina kadar 
mezun elektrik, elektronik muhen- 
disi sayisi 35.446'dir. Yuksek lisans 
mezunu sayisi 3.1 99, doktora me- 
zunu sayisi 399 ki§idir. 

Bilgisayar 
IVIuhendisligi Egitimi 

Ulkemizde Bilgisayar muhendis- 
likleri bolumlerinin temellerinde 
universitelerde kurulan Elektronik 
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Hesap Merkezleri yatmaktadir. 
Genellikle in§aat Muhendislikleri 
bolumleri inisiyatifinde geli§en bu 
merkezlerde ilk olarak Bilgisayar 
Muhendisligi egitimi lisansustu 
olarak ba§lanni§tir. 

ODTU Bilgisayar Muhendisligi Bo- 
lumu 1 967 yilinda kurulnnu§ "Elekt- 
ronik Hesap Bilimleri Bolumu" 
adiyla kurulmu^tur. 1965 yilinda 
kurulnnu§ olan Bilgisayar Merkezi 
bolum bunyesine alinnni§tir. Ba§- 
langigta akademik kadro bir yar- 
dimci dogent, bir ogretim gorevlisi 
ve bir misafir ogretim gorevlisinden 
olu^maktaydi. Bolum 1971-1972 
akademik yilinda MS derecesine 
yonelik lisansustu programi ba§- 
latti. Bolum 1977-1978 akademik 
yilinda lisans egitimini ba§latmi§ ve 
"Bilgisayar Muhendisligi Bolumu" 
adini alarak muhendislik fakultesi 
bunyesine katilmi§tir. 1981 yilin- 
da ilk mezunlarini verdiginde 16 
ogrenci Turkiye'nin ilk bilgisayar 
muhendisleri olmu§lardir. Ayni 
donemde Bilgisayar Merkezi bo- 
lumden ayrilarak Rektorluge bagli 
bir daire ba§kanligi (Bilgi i§lem 
Daire Ba§kanligi) konumunu ka- 
zanmi§tir. 2003 yilinda bolumun 
akademik kadrosu 8 profesor, 8 
dogent, 3 yardimci dogent, PhD 
derecesine sahip 5 ogretim gorev- 
lisi ve 40 ara§tirma gorevlisinden 
olu§maktadir. 2002-2003 ogretim 
yilinda bolumun kontenjani 110 
ogrencidir. Bolum 2002 yilinda 
ABETtarafindan degerlendirilerek 
"substantial equivalency" almi§tir. 

Benzer §ekilde Hacettepe Uni- 
versitesi de ayni sureglerden 
gegmi§tir. 1971 yilinda kurulan 
Hacettepe Enformatik Enstitusu, 
bolumun temelini olu§turmu§tur. 
1977 yilinda Hacettepe Universi- 
tesinde Bilgisayar Muhendisligi 
lisans egitimi ba§lami§tir. 

Ege Universitesi'nde de bilgisayar 
Muhendisligi Bolumu, 1970 yilin- 
da Elektronik Hesap Merkezi ola- 
rak Ege Universitesi Rektorlugu 
bunyesinde kurulmu§tur. Bolum 
1 982 yilinda Muhendislik Fakultesi 



bunyesine alinmi§tir. Ege Universitesi Bilgisayar Bolumu sektorde gok 
onemli adimlarin ba§laticisi olmu§tur. 

Istanbul Teknik Universitesi'nde Bilgisayar Muhendisligi egitimi 1980 yi- 
linda kurulan Elektrik-Elektronik fakultesi bunyesinde kurulan Kontrol ve 
Bilgisayar Muhendislik ana bilim dali olarak ba§lami§tir. Qagin gereklerine 
daha uygun bir egitim verebilmek amaciyla 1997 yilinda Bilgisayar Mu- 
hendisligi ayni fakultenin bir bolumu olarak yeniden yapilandirilmi§tir. 

2002-2003 Ogretim yilinda 22'si devlet, 16'i vakif universiteleri olmak 
uzere 38 universitede 52 farkli statude Bilgisayar Muhendisligi egitimi 
surmektedir. 2002-2003 yili kontenjani 2.169 olup okuyan toplam og- 
renci sayisi 1 0.987 ki§idir. 30 devlet ve 8 vakif universitesinde Bilgisayar 
Muhendisligi bolumu yoktur. 

Elektrik, Elektronik bolumunde Lisans ustu egitim ve doktora egitimi igin 
soylenenler Bilgisayar Muhendisligi igin de gegerlidir. Lisansustu igin 
ba§vuran Bilgisayar lisans mezunlarinda ba§vuru orani daha yuksektir. 
Lisansustu egitimde hemen dikkati geken nokta kayit olanlarla mezun 
olanlar arasinda ki 1/3 oranindaki farktir. ^ 
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